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Lingua aiklep 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 


O aiklep é unha lingua malaio-polinesia que se fala en 
Papúa Nova Guinea. 

ISO/DIS 639-3: mwg 

Falantes 

3.697 (1994) 

Distribución xeográfica 


Fálase nas aldeas de Ais, Asailo, Yumielo e Analo da illa 
de Aviklo, preto de Kandrian, na provincia de Nova 
Bretaña Oriental 


Ligazóns externas 


O aiklep no Ethnologue (http://www.ethnologue.com/sho 

w_language. asp ? code=mwg) 



Aiklep 

aiklep 

Falado en: 

Papúa Nova Guinea 

Rexións: 

Nova Bretaña Oriental 

Total 

de falantes: 

3697 

Familia: 

Linguas austronesias 

Linguas malaio-polinesias 


Aiklep 


Códigos de lingua 

ISO 639-1: 

-- 

ISO 639-2: 

... 

ISO 639-3: 

mwg (http://www.sil.org/iso63 


9-3/documentation.asp?id=mwg) 
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